MARYA MERES 


przeżywszy lat 21, po długićj a dolegliwej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
w dniu 30 Marca 1881 roku zakończyła życie. 


W smutku pogrążona matka, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność, 
na wyprowadzenie zwłok z doinu pod L. 445, przy ulicy Mikołajskiej w Sobotę d. 2 kwietnia 
o godz. 4 po południu na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie, 


